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» *<.. OPEN FACE WITH WHITE FINISHED RIM 
hoa lame REFLECTI 
: “ DIMENSIONS LIST PRICES LESS BULBS 
| ‘ AOE UNWIRED FRAMES A 
; . Depth of all boxes 4/4 Finished buy WIRED WIRED 
NO. ETS: WATT less electrical low power high power FINISHED 
BOX RIM equipment Factor Factor 
1-615 wate po ae eee ea $ 3.95 $6.90 | $ 9.90 BAKED W! 
2-615 2 14 Bx 1Se 7/2" x 16" 4.45 10.40 13.35 
3-615 3 14 10%" x15" 112" x 16" 5.20 14.35 20.00 | 
4-615 4 14 10%" x 15” 11%" x16 5.95 18.05 23.45 
1-618 l 15 62" x 18" 72" x 19" 4.45 7.40 10.40 FOR FRAMES IN 
2-618 2 15 Sep ereran ah 772" x 19" 4.95 10.90 13.85 FINISH ADD T 
3-618 3 15 10% x 18” lie" x19 5.70 14.80 20.50 
4-618 4 15 1072 2x18 Wye x1 6.40 18.50 23.95 $.75 =F 
1-624 l 20 Bie x 24" 72" x 25" 5.70 8.65 11.60 90 §6F 
2-624 2 20 BY" x 24” TY" x 25" 6.20 12.10 15.05 1.20 Fe 
3-624 3 20 10%" x 24” 11%" x 25” 7.05 15.95 21.60 
4-624 4 20 10%" x 24” 11%" x 25" 8.15 20.00 25.20 180 8 ©F¢ 
1-636 I 30 612" x 36" TV" x 37" 7.65 13.10 16.05 2.40 F 
2-636 2 30 8Y2" x 36” 92" x 37" 8.40 19.50 20.50 
3-636 3 30 10%" x 36” 11%" x37" 9.65 25.95 29.65 
4-636 4 30 10%" x 36” 11%" x 37” 11.36 33.10 34.35 
1-648 ] 40 62" x 48" 72" x 49" met OTS 16.30 19.25 UNWIREI 
2-648 2 40 82" x 48” 9% x 49” 10.90 21.75 22.70 | | 
3-648 3 40 10%” x 48” 11% x 49” 12.10 29.40 31.60 ARE FURI 
4-648 4 40 10%" x 48” 11% x 49” 14.35 34.60 36.80 UNIVERS 
OPEN UNIT WITH REMOVABLE WHITE TRIM FRAME MOUNTIN( 
DIMENSIONS LIST PRICES LESS BULBS ALL M 
” UNWIRED 
Depth of all boxes 414 Pintahedi bul WIRED WIRED LONGFELL 
NO. LTS. WATT less electrical lew power | high power 
BOX RIM FRAME equipment Factor Factor 
1-515 1 14 642" x15 72" x 16” 77%" x 1642" $ 5.95 $ 8.90 $11.85 
2-515] 2 14 6Y2"x15" | 7%2"%x1l6"| 7%" x 16%” 6.80 12.60 Nisei EXTRA SPE 
3-515 3 14 10%"x15 114%"x16"| 12 “xl6”%” 7.30 16.40 22.10 Sia eae enREEEEE 
-515 4 14 10167215. 11 se 166 bl 2e x 1b ee 8.50 20.60 26.05 . 
1-518 |) 1 | 15 | 6%" x18" | 7A xdoe | 77%" x19" 6.40 9.40 12.35 ADJUSTAB 
2-518 | 2 15 BY2gx19 1a (XS led vex 19 Vey 7.40 13.35 16.30 
3-518 | 3 15 | ¥0%"x18" | 11%"x19"| 12 “x19%" 7.90 17.05 23.00 STRAPS FC 
4-518] 4 152 | 010Ve& TS el ex 19% lee x 19 9.15 21.25 26.65 INSTALLATI 
[5940] wel 20 62" x 24 Tn" x25" | 7%" x 252" 7.90 10.85 13.85 
2-524] 2 20 62" x24" | 74x25" | 7746" x 252" 8.65 14.55 17.80 WITH EVE 
3-524] 3 20 | 10%"x 24" | 11%"x25"| 12 %x25%” 10.40 19.25 24.95 
4-524} 4 | 20 | 10%"x24" | 11%"x25" | 12 “x 25%" 12.10 23.95 29.15 
1-536} 1 30 See hae ny ey eo eee 11.35 16.80 19.75 
2-536 | 2 30 842" x 36" | 9142"x37" | 10 “x37%" 13.35 2.4.45 25.45 
3-536 | 2 30 | 10%"x36" | 11%2"x37" "872" 15.20 31.35 35.30 ; 
4-536 | 4 80 | 10%x 36" | 11%" 37" "x 3714" 17.80 39.50 40.75 
1-548} 1 40 614"x 48" | 714"x49" | 8 “x49%" 14.55 20.75 24.20 
2-548| 2 40 812" x 48" | 92x49" 1 10. x 49%" 17.80 98.65 29.65 
3-548 | 3 40 | 10%"x 48" | 11%"x49" | 12 "x 491%" 19.75 27.95 39.25 
4-542] 4 40 | 10%" x48" | 11%"x49" | 12 ” 49%" 23.09 43.45 45.70 
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LOUVRED UNIT WITH REMOVABLE WHITE LOUVRED FRAME 







Depth of all boxes 414” nae ; WIRED 
SAND LOUVRES NO. LTS. WATT | icone eoraowe high power 
BOX RIM FRAME equipment Factor __Factor 
lL) IN DURABLE 1-315] 1 lf | 61x15" |) 7% xle’ | 7% x 1872" $ 7.80 $10.75 | $13.70 
) | ME 2-315] 2 14 62" x 15" | 7¥2"%x16" | 7%" x16)2' 8.65 14.45 17.65 
MITE ENAMEL 3-315] 3 14 | 10%"x15" | 114%"x16" | 12 “x16%" 9.90 19.00 24.70 
4-315| 4 14 | 10%"x15" | 114%2"x16" | 12 “x 16%" 11.85 23.45 28.90 
1-318 l 15 64" x18" | 7%2"x19" | 7%"x19%" . 11.85" 14.80 
SINCHROMIUM PLATED 2-318 | 2 15 Peper: GRE oy ices: Ee 15.80 18.75 
3-318] 3 15 | 10%"x18" | 114%e"x19"| 12 “x19%”" 20.25 25.95 
D1) THE LIST PRICE: 4-318} 4 | 15 | 10%”xi8" | 11%2%x19"%| 12 “x19” “124.70 | 30.15 
0R 15” FRAME 1-324] 1 20 6 x24" | 7%2"x25" | 7%" x25" ” 14,30 17.30 
+ 9594| 3 20 64" x24" | 7%e"x25" | 776x252" » 17.55 20.75 
x ge ee 3-324] 3 20 | 10%" x24" | 11%4%x25" 112 “x25” © %23.80 29.40 
10R 24” FRAME 4-994.) 4 20 | 10%"x24" | 11%"x25" | 12 “x25” _ 30.60 | 35.80 | 
R 36” FRAME ve 1 {Ninel Psp aaae alsa fy Ei uae cy heal ld: Bence oe Be 21.25 24.20 
1 9-336 | 2 30 81455068) 914" 4876 110, 4x 3732 28.15 29.15 
Wie48” FRAME 3-386 | 3 80 | 10%" x36" | 11%"x37" | 12 “x37” 87.05 41.00 
| 4-336 | 4 30 | 10%"x36" | 11%2"x37" | 12 x37" 45.20 46.40 
1-348! 1 | 40 | 6%4"x48 | 7%2"x49"| 8 “x49%"| 20.50 | «25.70 | 29.90 
RE. FIXTURES 2-348 | 2 40 B¥2" x 48" | 942" x49" | 10 “x 49%" 34.19 35.05 
3-348 | 3 40 | 10%"x 48" | 11%2"x49" | 12 “x 49%" 44.20 46.40 
UNSHED WITH 4-348 | 4 40 | 10% x48" |11%"x49" | 12 “x 49%" 50.15 52.35 
EAL BALLAST ENCLOSED UNIT WITH REMOVABLE WHITE TRIM FRAME 
TIKt STRIPS FOR AND WATER-WHITE REED GLASS 
LWAKES OF DIMENSIONS LIST PRICES LESS BULBS 
, UNWIRED 
ELOW BALASTS Depth of all boxes 4% Finished. bal WIRED WIRED 
NO. - tas WATT less electrical low power | high power 
| BOX RIM FRAME equipment Factor Factor 
) 1-415 1 14 642° x 15” 742" x16" | 77%" x16" Soy $10.15 $13.10 
PIAL FEATURE 2-415| 2 14 Ge" x15" | 7%2"x16" | 77% x 164" 8.05 13.85 17.05 
fe 3-415 | .3 14.) 1031 Se a) Meee 6.4) 12) tx 1634" 9.25 18.49 24.10 
4-415) 4 14 LOS see) bl eexl6 | 12 ox lee 10.75 22.8 28.30 
TLE HANGING 1-418 | 1 [5 |G aeee a eye 19% a 7 ox 1914 le CS oe 13.60 
| 9-418 2 15 64" x18" | 7%"x19"| 7%"x19” 8.65 14.60 17.55 
AAR SIMPLIFIED 3-418 3 15 | 10%"x13" | 11%"x19"| 12 “x19%" 9.90 19.00 24.70 
ION FURNISHED 4-418 | 4 Tis | 20126 ough 194) 12 0 x 19 Yey 11.35 23.45 28.90 
1-424 |" 1 20 6%" x24" | 7%2"x25" | 77%" x25" 9.40 12.35 15.30 
EVRY FIXTURE 242A We Pet 20 | 26% 2A 72 ex 25.01/97 76. «25147 10.85 16.80 20.00 
3-424 3 20 | 10%" x24" | 11%"x25"| 12 "x25" 12.85 21.75 27.40 
4-494 4 20 | 10%" x24" | 11%2%x25" | 12 %x2514" 14.80 26.70 31.85 
1-436 | 1 30 Bis S96 Ub yee 37. | OMX 37a le 8S 19.25 22.20 
2-436 2 30 814" x36" | 9142"x37" 110 “x37%" 16.05 27.15 28.15 
3-436 Seep 10iae x Sben bl 2 xX o7 12s x37 18.80 34.80 38.75 
4-436 4 S06 21034" x 36 Ginld 209x07, 0) 120 ex e7t4 21.50 43.20 44.45 
1-448 | 1 |: 40.-| 6%" x 48" | 6742" 49" | 8 "x 4912" | 17.80) | 23.95 | © 27.15 
2-448 2 40 8%" x 48" | 94%2"x49" 110 “x 49%” 21.09 ~ 31:85 32.85 
7 3-448 8 4.40 | 1914x448" | 11%%x49" | 12 “x49” 24.70 “42.00 44.20 
4-448 4 | 40 | 10%2"x 48" | 11%"x49" | 12° "x 49%" 28.40 !: 48.90 51.10 
7 7 


































































UNIVERSAL 








REMOVABLE 
SWIVEL SHIELD 
SHIELDED CLIPS ONTO : 
BRACKET THE BULB 
je me > 
>= Denes Clip-on Shield 


STANDARD FINISH POLISHED CHROMIUM. 
ALSO FURNISHED IN WHITE OR BRUSHED CADMIUM 


FLUORESCENT WALL BRACKETS 


DIMENSIONS LIST PRICE LESS BULBS 
UNWIRED : 
No. Size of Watt Length Width finished but WIRED WiRED 
Lamp less electrical | Low Power | High Power 
equipment Factor Factor 
2015 15” 14 164" 3." $2.75 $5.50 |$8.60 
$2015 aE 14 yams Spat dss 7.10 | 10.20 
2115 15” 14 162” | 3%," 2.90 5.30* | 8.90*C.0. fp 
S2115 1st 14 16%" 3Yn" ifsc 7.40* |10.50*C.O. , 
2018 18” 15 194" 34." 3.25 6.00 9,10 i 
$2018 18” 15 19123 37," 5.00 7.75 |10.85 Ae: 
211g | 18” 15 1914" 3Y."" 3.40 6.30%. | 9.40°C:0: ae 
$2118 18” 15 19" 3." 5.15 8.05* |11.15*C.O. 
2024 24" 20 25¥2"" BY," 3.85 6.60 | 9.70 | 
$2024 24” 20 2514" Sy." | Ess 8.60 | 11.70 + 
2124 24” 20 2519" 3" 4.00 6.90* |10.00*C.O. 
$2124 24” 20°) = \h 9514" 914" 6.00 8.90* |12.00*C.0. 


*C. O. Convenience Outlet. 
UNIVERSAL ADJUSTABLE SHIELD IN CHROME FINISH: CLIPS ON TO THE BULB 


For 15” bulb For 18” bulb For 24” bulb 
No. 115 LIST: $1.40 Lae No. 118 LIST: $1.60 ) No. 124 LIST: $1.80 
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